Mer Inz. roinik TADEUSZ 


IKOWSKI 


przeżywszy lat 67, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 5-go grudnia 1963 r. 


Nabożeństwo żałebne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedzialek 9 bm. o godzinie 11 
w kościele na cmentarzu rakowickim, po czyim uastąpi wyprowadzenie zwłok do grobowca 
rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


żona, córka, synowie, synowe, zięć, wnuki i rodzina. 
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